Jozei Kalczyński 


dozorca kolei Karola Ludwika, 


przeżywszy lat /l, po ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, zasnął w Panu 
dnia 23 Kwietnia 1891 r. 


W smutku pozostała żona, córka oraz synowie z dziećmi zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Zna- 
jomych na wyprowadzenie zwłok, które się odbędzie w Sobotę dnia 25 b. m. o godz. 4 popołudniu 
z domu strażniczego kolei Karola Ludwika Nr. 3 (ulica Dajwor) wprost na cmentarz. 


Czcionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


